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Description d’une Cetoine nouvelle do Gabon 
( CoLEOPTERES ScARABEIDES ), 

par M. A. Bourgoin. 


Heterorrhina Haugi nov. sp. 

d Viridia , nitida, grouse punctata; antennis pedibusque brunneis ; cli/peo 
valde excavato, atitice medio elevato, truncato ; processu mesosterni triangularis 
laevi, paullo producto. Long. 18,2 mm. ; lat. max. 10,3 mm. 

Bas Ogooue, entre Lambar&i^ et la mer. E. Haug. 1902. Un male, 
type : collection dn Museum. 

Vert franc, assez brillant, alntace, fortement ponctue, a antennes et 
pattes brunes. Vertex lisse en son milieu, front grossement ponctue, im- 
pressionnd pres des yeux, brusquement abaissd en avant et surplombant le 
clypeus. Celui-ei a pen pres aussi long que large, profonddmeut deprime, 
grossement ponctue , elargi jusqu’au dela de son milieu, a rebord trail- 
chant; partie anterieure fortement rdtrecie, a rebord moins dleve, retrousse 
en avant en une petite saillie trapdziforme ; antennes brunes, a lamelles 
plus longues que le funicule. Pronotum en trapeze, sa base presque 
double de sa longueur, ses cote's rebordes, legdrement sinueux; surface 
grossement etrdgulidrement ponctuee ; angles poste'rieurs tronques, base a 
peine echancrde devant Pdcusson, faiblement sinude lateralement. iicusson 
triangulaire, assez fortemenlponctudsaufsur sa ligne medianequi est un peu 
plus longue que sa base. Elytres ayant cliacnn deux cotes, Puue au milieu 
du disque, Pautre bordant ia declivite; ces coles moins ponctuees que le 
reste de la surface ; calus humeral brun ; suture relevee et terminee en 
pointc obtuse. Pygidium legerement brunatre, densemeut ponctue-striold. 
ddprimd lateralement avec un vague sillon median. 

Dessous fortement ponctue, moins densdrnent au milieu. Partie inter- 
coxale du mesos'ernum lisse, tres peu saillante, en pointe triangulaire, 
obconique et inclinee vers le corps, vue de profil; separee par une suture 
rectiligne du melasternum; celui-ci ponctue; segments ventraux t-'i faible- 
ment deprimes en leur milieu ; tibias ne portant qu’une faible dent termi- 
nale h leur bord externe. 
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